CP Audi A6 


Wiring Diagram No. 55/ 1 


2.0L Gasoline Engine , CAEB,CAED,CDNB,CDZA 
From February 2011 


04.2020 


CD Audi A6 Wiring Diagram No. 55/ 2 


Battery, Suppressor, Battery Monitoring Control Module, 
5 Battery Interrupt Igniter 


A Battery 
C24 Suppressor 
J234 Airbag Control Module 
J367 Battery Monitoring Control Module 
J500 Power Steering Control Module 
N253 Battery Interrupt Igniter, Near the Battery 
S132 Safety Fuse 2 
S133 Safety Fuse 3 
Tid 1-Pin Connector, On the Left Front of the Vehicle Floor 
T2a 2-Pin Connector 
T2b 2-Pin Connector 
TV2 Terminal 30 Wire Junction 
T100 100-Pin Connector 


624 | Ground Connection near Starter Battery 
(B315) Positive Connection 1 (30a) (in Main Wiring Harness) 


(B710) LIN Bus Connection 5 (in Main Wiring Harness) 


i Main Fuse Carrier in the Right Rear Luggage Compartment, at 
the Battery 
*2 Flat Conductor 


ws = white 
sw = black 
ro = red 
rt = red 
br = brown 
gn = green 
bl, = blue 
gr = grey 
li = lilac 
vi = lilac 
ge = yellow 
or = orange 
rs = pink 
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Starter, Generator 


B Starter 
C Generator 
C1 Voltage Regulator 
S42 Radiator Fan Fuse 
T S104 Radiator Fan Second Speed Fuse 
T2 2-Pin Connector 


ya T5 ` 5-Pin Connector, In the Center Plenum Chamber 
Ti7Ta 17-Pin Connector, Left Plenum Chamber E-Box Connector 
Station 
U6 Battery Jump Start Terminal 

T17a ac? 

Si | 13 | Ground Connection in Engine/Motor Compartment, Right 
T ( 18 j Ground Connection on Cylinder Block 
Te? i Depending on Equipment 

T5 


ws = white 
sw = black 
ro = red 
rt = red 
br = brown 
gn = green 
bl = blue 
gr = grey 
li = lilac 
vi = lilac 
ge = yellow 
or = orange 
rs = pink 
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CD Audi A6 


No. 55/ 4 


Wiring Diagram 


29 


Starter Relay, Terminal 15 Power Supply Relay, Starter 


Relay 2 
J53 Starter Relay 
J329 Terminal 15 Power Supply Relay 
J695 Starter Relay 2 
ST1 Fuse Panel 1 
Ee 26 SD1 Fuse 1 (On Fuse Panel D) 
D D SB6 Fuse 6 (On Fuse Panel B) 
SB16 Fuse 16 (On Fuse Panel B) 
"2 T17a_ 17-Pin Connector, Left Plenum Chamber E Box Connector 
sT1 i Station 
| ê ( D35) Positive Connection 1 (15a) (in Engine Pre-Wiring Harness) 
16a M 
40 (D210) Connection 50 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 
switt — 
* Refer to Applicable Standard Equipment Wiring Diagram 
"2 *2 Refer to Applicable Wiring Diagram for Fuse Positions 
ST1 T17 *3 Running Change 
SD: Spe (ON *4 For RHD Vehicles 
6 
25 
swirt 
0.35 6.0 
ruge sw 


ws > white 
sw = black 
ro = red 
rt = red 
br = brown 
gn = green 
bl = blue 
gr = grey 
li = lilac 
vi = lilac 
ge = yellow 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 or = orange 
Eer Ee rs = pink 
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Wiring Diagram 


No. 55/ 5 


Fuse Panel A 


$ J217 Transmission Control Module 
ST1 SA Fuse Panel A 
SB15 ST1 Fuse Panel 1 
15a SA1 Fuse 1 (On Fuse Panel A) 
SA2 Fuse 2 (On Fuse Panel A) 
SA3 Fuse 3 (On Fuse Panel A) 
SA4 Fuse 4 (On Fuse Panel A) 
1.0 SA5 Fuse 5 (On Fuse Panel A) 
sw SA6 Fuse 6 (On Fuse Panel A) 
SA7 Fuse 7 (On Fuse Panel A) 
Më SB15 Fuse 15 (On Fuse Panel B) 
T17a_ 17-Pin Connector, Left Plenum Chamber E-Box Connector 
Station 
(noe 4) Positive Connection 1 (15) (in Engine/Motor Compartment Wiring 
1.0 2.5 1.0 \ / Harness) 
sw rt/gr gr gg 
D52 \ Positive Connection (15a) (in Engine/Motor Compartment Wiring 
LJ Harness) 
E ? 0 48 d Connection 2 (87A) (in Engine/Motor Compartment Wiring 
NC / Harness) 
T 1 Î . Refer to Applicable Wiring Diagram for Fuse Positions 
ei as Ay iK das *2 For Vehicles with a Manual Transmission 
rtige wer a age gn *3 Refer to Applicable Wiring Diagram for Automatic Transmission 


Running Change 


d 
Je [sac Je Je Je Je AYA b 
la 2a a 4a 5a 


SA 
NI | | I r r 
1.0 0.35 0.35 0.35 0.75 2.5 1.0 
gr bl à sw/rt swibl gn vi ge/rt 
0.354 
Lë Aai d d 
- ws = white 
05i by AWS AG. AIS AG 085: hot g sw = black 
W SWiftnessswiihfornS Wgn in wien ro = red 
rt = red 
br = brown 
gn = green 
J217 bl = blue 
D gr = grey 
li = lilac 
vi = lilac 
ge = yellow 
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 or = orange 
Eer Ee rs = pink 
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277 Audi A6 No 55/ 6 


Wiring Diagram 


Fuse Panel A 


181 


D51 


Fe) SA 


sw sw ew 


0.35 0.35 
rgn swivi ed 


Oot] 


I WA I ws = white 
sw = black 
A ro = red 
nisw Al e 
1 br = brown 
gn = green 
J532 J217 bl = blue 
e WA gr = grey 
li = lilac 
vi = lilac 
ge = yellow 
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 or = orange 
AGINEAN] rs = pink 


Transmission Control Module 
Voltage Stabilizer 

Fuse Panel A 

Fuse Panel 3 

Fuse 9 (On Fuse Panel A) 
Fuse 10 (On Fuse Panel A) 
Fuse 11 (On Fuse Panel A) 
Fuse 12 (On Fuse Panel A) 
Fuse 14 (On Fuse Panel A) 
Fuse Panel B 

17-Pin Connector, Left Plenum Chamber E-Box Connector 
Station 


\ Positive Connection 1 (15) (in Engine/Motor Compartment Wiring 


Harness) 


Connection 14 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 


Connection 87A (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 


\ Connection 2 (87A) (in Engine/Motor Compartment Wiring 
_/ Harness) 


For Vehicles with Start/Stop System 
Refer to Applicable Wiring Diagram for Automatic Transmission 
Refer to Applicable Wiring Diagram for Fuse Positions 
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71 


72 


73 


74 


75 


76 


79 


80 


81 


82 


Wiring Diagram 


83 


white 
black 
red 
red 
brown 
green 
blue 
grey 
lilac 
lilac 
yellow 
orange 
pink 


No. 55/ 7 


Motronic Engine Control Module Power Supply Relay, 
Engine Component Power Supply Relay 


J271 
J757 


(B316) 


Motronic Engine Control Module Power Supply Relay 
Engine Component Power Supply Relay 


Positive Connection 2 (30a) (in Main Wiring Harness) 


\ Positive Connection 2 (30) (in Engine/Motor Compartment Wiring 
/ Harness) 


| Connection 1 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 


Relay and Fuse Panel in the Plenum Chamber E Box 
Threaded Connection in the Plenum Chamber E-Box 
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Engine/Motor Control Module 


(ro) J623 Engine/Motor Control Module 

T94 94-Pin Connector 
Ground Connection 1 (in Engine/Motor Compartment Wiring 
Harness) 


GR 
Se 


A 


SN Ground Connection 4 (in Engine/Motor Compartment Wiring 
_/ Harness) 


<N 

=O 
N 
a 
N 
a 
Nn 
a 


` Ground Connection 1 on Bulkhead 


| Connection 2 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 


SSS 
IN fe 

3 IS: 
BF NS 


e Running Change 


94 94 94 94 94 94 94 94 
n 12 Di 187 174 193 169 131 19 192 
31 31 31 | 30 


2.5 2.5 2.5 0.5 0.5 0.35 0.35 0.5 0.5 0.35 


ws > white 

sw = black 
ro = red 
rt = red 

br = brown 

6.0 gn = green 
br = bl = blue 
Se mitted unle gr = grey 
” with reapect to the co li = lilac 
vi = lilac 

ge = yellow 

or = orange 

rs = pink 
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Wiring Diagram 


J623 
94 94 
142 145 
0.35 0.35 
rt/gn bl/gn 
T17a T17b 
0.35 0.35 0.35 
rt/gn bl/gn gn/vi 
T2bg 
2 
T17i 
G32 
2bg 
n 
0.35 0.35 0.35 
bl/gn br/bl br/bl 
| ws = white 
sw = black 
J527 ro = red 
E45 rt = red 
S br = brown 
gn = green 
bl = blue 
gr = grey 
li = lilac 
vi = lilac 
ge = yellow 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 or = orange 
Eer Ee rs = pink 


No. 55/ 9 


Engine Coolant Level Sensor, Vehicle Electrical System 
Control Module, Engine/Motor Control Module 


E45 
G32 
J393 
J519 
J527 
J623 
T2bg 
T17a 


T17b 


T17i 

T32a 

T32g 
T94 


(410) 


*2 


Cruise Control Switch 

Engine Coolant Level Sensor 

Comfort System Central Control Module 

Vehicle Electrical System Control Module 

Steering Column Electronics Control Module 

Engine/Motor Control Module 

2-Pin Connector 

17-Pin Connector, Left Plenum Chamber E-Box Connector 
Station 

17-Pin Connector, Left Plenum Chamber E-Box Connector 
Station 

17-Pin Connector, In the Left A-Pillar Connector Station 
32-Pin Connector 

32-Pin Connector 

94-Pin Connector 


Sensor Ground Connection 1 (in Main Wiring Harness) 


For Vehicles with Cruise Control System 
For RHD Vehicles 
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Engine/Motor Control Module, Cylinder 1 Fuel Injector, 
Ignition Coil 1 with Power Output Stage, Spark Plug 


T2eh T2ei 
1 : Connectors, Spark Plugs 
Gen deg J623 Engine/Motor Control Module 
L Ze La N30 Cylinder 1 Fuel Injector 
N31 Cylinder 2 Fuel Injector 
1.0 1.0 1.0 1.0 N70 Ignition Coil 1 with Power Output Stage 
brigg rge bini a Mias N127 Ignition Coil 2 with Power Output Stage 
1 3 4 P Spark Plug Connectors 
Q Spark Plugs 
T2eh 2-Pin Connector 
1.0 1.0 1.0 1.0 i i 
brige ruge brivi muvi T2ei 2-Pin Connector 
T4a 4-Pin Connector 
bre bro Lk Lk T4b 4-Pin Connector 
3 Si ee 47 T8s 8-Pin Connector, In the Engine/Motor Compartment, Right 
Kal ihe ) T60 60-Pin Connector 
60 Yeo (4 31) Ground Connection 2 (in Engine/Motor Compartment Wiring 
7 \“_/ Harness) 
i (221) 
Pn \ 221 ) Engine Ground Connection (in Engine Wiring Harness) 
I Kä 
l (D1 18) Connection 16 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 
0.5 1.5 0.5 1.5 2.5 e 
orl rt/br griws rbr rt/br 


Jra N70 Ji. Ira N127 Jo 
3 1 3 1 


ws > white 
sw = black 
y chu, Copy réd privat 
EC 
br "e brown ”” 
gn = green 
21 bl = blue 
gr = grey 
li = lilac 
vi = lilac 
ge = yellow 
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 or = orange 
Dänen) rs = pink 
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Engine/Motor Control Module, Cylinder 4 Fuel Injector, 
Ignition Coil 4 with Power Output Stage, Spark Plug 


T2ek T2el 
! i Connectors, Spark Plugs 
Ges = J623 Engine/Motor Control Module 
oe Le N32 Cylinder 3 Fuel Injector 
N33 Cylinder 4 Fuel Injector 
1.0 1.0 1.0 4.0 N291 Ignition Coil 3 with Power Output Stage 
bri = Kai S bri Pas gw N292 Ignition Coil 4 with Power Output Stage 
6 P Spark Plug Connectors 
Q Spark Plugs 
T2ek 2-Pin Connector 
AA Ka Ki Ae T2el 2-Pin Connector 
T4c 4-Pin Connector 
Lk Lk Lk bre T4d 4-Pin Connector 
7 32 = 26 T8s 8-Pin Connector, In the Engine/Motor Compartment, Right 
( Kal Je23 b T60 60-Pin Connector 
(4 3 1) Ground Connection 2 (in Engine/Motor Compartment Wiring 
\~_/ Harness) 


Ma \ 221 ) Engine Ground Connection (in Engine Wiring Harness) 


( 601 ) Ground Connection on Cylinder Head, Left 


(D1 18) Connection 16 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 


” Running Change 


ws > white 

Se sw = black 
ro = red 
rt = red 

br = brown 

gn = green 

221 bl > blue 
gr = grey 
li = lilac 
vi = lilac 

ge = yellow 

127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 or = orange 
TAGI MRRTINAIO1 rs = pink 
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Cam Adjustment Actuator 2, Engine/Motor Control Module 


F366 Cam Adjustment Actuator 1 
F367 Cam Adjustment Actuator 2 
F368 Cam Adjustment Actuator 3 
F369 Cam Adjustment Actuator 4 
F370 Cam Adjustment Actuator 5 
F371 Cam Adjustment Actuator 6 
J623 Engine/Motor Control Module 
T2dp 2-Pin Connector 

T2dq 2-Pin Connector 

T2dr 2-Pin Connector 

T2ds 2-Pin Connector 

T2dt 2-Pin Connector 
T2du''2-Pin ‘Connector’ 

Tp0 60-Pin, Connector 


gg fe - \ 
( ® J623 } (D107) Connection 5 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 


3 Running Change 


*2 Diameter Depends on Equipment 
1.0 0 i i 
grirt ws/ge rt weu ws/bl sw ws/gn 
H | | 3 
$ A ? 

. do  & n, . a. 
ER 05°? os ER EK EK 
grirt ws/ge rt | ws/bl sw ws/gn 

H ` i H 

d E H E 
T2dq T2dp T2dr T2ds T2du T2dt 

AN1 1 AN 


1 1 1 AN1 
E F366 E F367 F368 F369 E F370 E F371 


2dq 2dp ‘2dr 2ds 2du 2dt 
12 12 12 12 12 12 
ws white 


0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 sw = black 
geit ge/rt ge/rt ge/rt ge/rt geit ro = red 
rt = red 

br = brown 

gn = green 

oo bl = blue 

gr = grey 
li = lilac 
vi = lilac 

ge = yellow 

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 or = orange 
TARTRATE rs = pink 
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Cam Adjustment Actuator 7, Engine/Motor Control Module, 
EVAP Canister Purge Regulator Valve 1, Turbocharger 


Recirculation Valve, Intake Manifold Runner Control Valve, 
Oil Pressure Regulation Valve 


F372 Cam Adjustment Actuator 7 
F373 Cam Adjustment Actuator 8 
1.5 1.0 1.5 1.0 0.5 J623 Engine/Motor Control Module 
gelt ` geit geit gert d N80 EVAP Canister Purge Regulator Valve 1 
N249 Turbocharger Recirculation Valve 
N316 Intake Manifold Runner Control Valve 
N428 Oil Pressure Regulation Valve 
T2dv 2-Pin Connector 
T2dw 2-Pin Connector 
T2g 2-Pin Connector 
T2i 2-Pin Connector 
) T2in 2-Pin Connector 
T2r 2-Pin Connector 


Mr 
Ang T14b 14-Pin Connector, In the Engine/Motor Compartment, Left 
E A T60 60-Pin Connector 
VU U T94 94-Pin Connector 
1.0 1.0 1.0 1.0 ege? 
ws/br ws ws/br gnige \D107) Connection 5 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 
A | § ka 
9 . a (D1 10) Connection 8 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 
IC, = 
052 05" LN . ? A SE 
waibe ws a D119) Connection 17 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 
A QO 4 Ka 
N * ` Running Change 
8 N E *2 Diameter Depends on Equipment 
T2dv T2dw T2in 
AN1 EA 
E F372 F373 N249 
2dv 2dw 2in 
12 12 A 
T ws > white 
0.5 1.5 0.5 1.5 0.5 sw = black 
gelrt geint geint geint gelrt ro = red 
t = red 
br = brown 
gn = green 
107 bl = blue 
gr = grey 
li = lilac 
vi = lilac 
ge = yellow 
155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 or = orange 
TARTRATE rs = pink 


04.2020 


Geet Audi A6 Wiring Diagram 


No. 55/ 14 


169 


® Je23 ) 


H 

il A 
0.35 1.0 1.0 0.35 1.0 
gn/ws gr ws/ge bl/ws blige 


2 
E N75 N205 E N144 E N276 


Zo 2p 2n 2eb 
IW n IW n 
0.75 
gn 
T17b 
15 
ws white 


0.5 0.5 0.5 1.0 0.5 sw = black 
ge/rt ge/rt ge/rt ge/rt ge/rt ro = red 
rt = red 

br = brown 

gn = green 

bl = blue 

gr = grey 
li = lilac 
vi = lilac 

ge = yellow 

170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 or = orange 
TAGI MERTANZINI rs = pink 


Engine/Motor Control Module, Wastegate Bypass 
Regulator Valve, Fuel Pressure Regulator Valve 


J623 
N75 
N144 
N205 
N276 
T2eb 
T2lo 
T2n 
T2p 
T17b 


T60 
T94 
fe D N 
(D115, 


* 


Engine/Motor Control Module 

Wastegate Bypass Regulator Valve 

Left Electrohydraulic Engine Mount Solenoid Valve 
Camshaft Adjustment Valve 1 

Fuel Pressure Regulator Valve 

2-Pin Connector 

2-Pin Connector 

2-Pin Connector 

2-Pin Connector 

17-Pin Connector, Left Plenum Chamber E-Box Connector 
Station 

60-Pin Connector 

94-Pin Connector 


Connection 13 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 


Running Change 
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Oil Pressure Switch, Reduced Oil Pressure Switch, 
Accelerator Pedal Position Sensor, Engine/Motor Control 
Module 


F22 Oil Pressure Switch 
F378 Reduced Oil Pressure Switch 
G79 Accelerator Pedal Position Sensor 
G185 Accelerator Pedal Position Sensor 2 
J623 Engine/Motor Control Module 
Tic  1-Pin Connector 
T1e 1-Pin Connector 
T60 6-Pin Connector 
T17a_ 17-Pin Connector 
T17h 17-Pin Connector, In the Left A-Pillar Connector Station 
T94 94-Pin Connector 
eee 2 0.9 Bar 
d ® Jeza } *2 2.6Bar 


*3 Running Change 


94 9. 94 94 94 
182 135 183 161 11 181 118 
J 
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 a 
gelvi brirt ge/bl br/gn grige br 7 
T17a T17a T17a T17a T17a T17a a 
3 4 5 1 
H 
D Protected by pyright. € ying for private or con rcial purposes, in part or in wt f 
ji permitted unless authorised by AUDI AG. AUDI AG does not guarantee or ar bilit 
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.5 05° os sith reenact to the doracinees of information in thie document Convricht | 
ge/vi brirt ge/bl br gr/ge brign ws/gr EI grivi i | SS 
J 
J 
T17h T17h T17h T17h T17h ym r 
J 
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 
ge/vi br/rt ge/bl br gr/ge brign H 
jl 
T60 T60 Tëo Tëo Tëo T60 y 
12 13 E) /6 5 n Tie Tic ` 
1 2 AN1 1 ws = white 
sw = black 
ro = red 
t = red 
br = brown 
gn = green 
bl = blue 
gr = grey 
li = lilac 
vi = lilac 
ge = yellow 
183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 or = orange 
AGINTEAN] rs = pink 
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Engine Speed Sensor, Intake Air Temperature Sensor, 
Throttle Valve Control Module, Engine/Motor Control 


Module 
bn = G28 Engine Speed Sensor 
SH Lag Leg Leg ag al G31 Charge Air Pressure Sensor 
G42 Intake Air Temperature Sensor 
G186 EPC Throttle Drive 
Si S 35 a ae G187 EPC Throttle Drive Angle Sensor 1 
š G188 EPC Throttle Drive Angle Sensor 2 
oran wig kré "LI Ve J338 Throttle Valve Control Module 
D Keng J623 Engine/Motor Control Module 
T2ip 2-Pin Connector 
T3a 3-Pin Connector 
Teo big T60 T4ev 4-Pin Connector 
12 T6af 6-Pin Connector 
J623 } T60 60-Pin Connector 


(no Sensor Ground Connection (in Engine/Motor Compartment 
/ Wiring Harness) 


Di 1 1) Connection 9 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 
7 Running Change 


ov 


327 
035° 035 035° 0.35 0.35" 035 0.35 = 0.35 0.35 0.35 
ge/gr vilgr brign vi/br gnivi an/ge gn/ge brign ge brion 
WEE, A 
ws > white 
SEH Sw = black 
à ant an On red 
, i at = red 
Wa ii N T3a SES La: ES" br = brown 
gn = green 
bl = blue 
gr = grey 
G28 G31 G42 li = lilac 
vi = lilac 
ge = yellow 
197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 or = orange 
TAGI MERTANZINI rs = pink 
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60 60 60 
143 140 129 


DA 


327 —— 


J J 
pu pun 
r P 
0.35 0.35 0.35 0.35 0.5 
vi gn/ge br/gn sw/gr gn/rt 
0.35 
br/gn 
T14b T14b T14b T14b T14b T14b 
13 d 5 10 1 
Ke J es 4 
F r 
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 
L |. D L sw/gr gie 


> hy Lk, bkk Jy 


G336 G247 


211 212 213 214 215 216 217 218 219 


0.35 0.35 0.35 
sw bl/gr gn/rt 


T14b T14b T14b 
12 8 


0.35 0.35 0.35 
sw bl/gr gni/rt 


` J J 


G40 


220 221 222 223 224 


white 
black 
red 
red 
brown 
green 
blue 
grey 
lilac 
lilac 
yellow 
orange 
pink 


Camshaft Position Sensor, Fuel Pressure Sensor, Intake 
Manifold Runner Position Sensor, Engine/Motor Control 
Module 


G40 Camshaft Position Sensor 

G247 Fuel Pressure Sensor 

G336 Intake Manifold Runner Position Sensor 

J623 Engine/Motor Control Module 

T3d 3-Pin Connector 

T3g 3-Pin Connector 

T3y 3-Pin Connector 

14-Pin Connector, In the Engine/Motor Compartment, Left 
T60 60-Pin Connector 


(,,.\ Ground Connection Shielding (in Engine/Motor Compartment 
/ Wiring Harness) 


\ Sensor Ground Connection (in Engine/Motor Compartment 
/ Wiring Harness) 


` Connection 9 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 


Connection 10 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 
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Knock Sensor 1, Engine Coolant Temperature Sensor, 
Engine/Motor Control Module 


G61 Knock Sensor 1 
G62 Engine Coolant Temperature Sensor 
G70 Mass Airflow Sensor 
J623 Engine/Motor Control Module 
T2f 2-Pin Connector 
T3b 3-Pin Connector, Green 
T5p 5-Pin Connector 
T14b 14-Pin Connector, In the Engine/Motor Compartment, Left 
T60 60-Pin Connector 
T94 94-Pin Connector 


E À Ground Connection Shielding (in Engine/Motor Compartment 
) Wiring Harness) 


d $ ) * Running Change 


0.35 0.35 
swibl brisw 
200 ——— 
0.35 Uwe 
sw 
0.35 
br 


0.5 0.35” 0. 
swirt br br/ws D sw/gn 


| 
| 
| 
cel \ ne ag beg ws white 


0.35 0.35 0. eg 
swibl brisw 


Ea sw = black 
rt = red 

Ge2 Gro Go br = brown 

gn = green 

bl = blue 

gr = grey 
Ge: li = lilac 
vi = lilac 

ge = yellow 

225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 or = orange 
EIERE rs = pink 
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Gear Recognition Sensor, Engine/Motor Control Module, 
Fuel Tank Leak Detection Control Module 


G400 Fuel Tank Pressure Sensor 

G604 Gear Recognition Sensor 

J623 Engine/Motor Control Module 

J909 Fuel Tank Leak Detection Control Module 

SF2 Fuse 2 (On Fuse Panel F) 

ST3 Fuse Panel 3 

T3ab 3-Pin Connector 

T3at 3-Pin Connector 

T3s 3-Pin Connector 

T17b 17-Pin Connector, Left Plenum Chamber E-Box Connector 
Station 

T94 94-Pin Connector 

V51 After Run Coolant Pump 


d ® CH } ” For Vehicles with a Manual Transmission 
*2 Refer to Applicable Wiring Diagram for Fuse Positions 
94 *3 For Vehicles with Fuel System Diagnostic Pump 
| *4 Running Change 
0.35 0.35 0.35 0357 0.35 0.35 0.35 
ari vi/gr gr/br virt blvi sw ge 


Ki 
STs 
SF2 
2a 
| T17b = T17b 


O35'/mauo3s g18sumeni 
sw 


rt/bl 


T3s 


0.5 1.0 
rt br ge 
T3at T3at |. T3ab T3ab T3ab T3s L 
1 1 2 3 3 2 


5 "A ws = white 
sw = black 
SÉ 
rt = red 
V51 Jang br = brown 
* 3 gn = green 
bl = blue 
gr = grey 
li = lilac 
vi = lilac 
ge = yellow 
239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 or = orange 
EIERE rs = pink 
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Heated Oxygen Sensor, Oxygen Sensor After Catalytic 
Converter, Engine/Motor Control Module 


G39 Heated Oxygen Sensor 
G130 Oxygen Sensor After Catalytic Converter 
J623 Engine/Motor Control Module 

TA 4-Pin Connector, Black 

T6a_ 6-Pin Connector, Black 

T94 94-Pin Connector 

Z19 Oxygen Sensor Heater 

Z29 Heater for Oxygen Sensor 1 After Catalytic Converter 


D113) Connection 11 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 


* Running Change 


1.0 035" 035 035° 035 035° 035 035° 0.35 1.0 035° 035 0.35 
ws/ge rt/gn ruge brign oni bl/vi vi/bl ge/rt rUws weint bl gn gr 

\| f y 

SCH Téa ` T6a dr Ta TAI TAI TAI 

Wis in "ln mm H 


Zug G39 Z29 G130 
ys D 
ws > white 
1.0 1.0 1.0 SW = black 
gnige gnige gnige ro = red 
rt = red 
br = brown 
gn = green 
bl = blue 
gr = grey 
li = lilac 
vi = lilac 
ge = yellow 
253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 or = orange 
TAGI MERINN2701 rs = pink 
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CP Audi A6 


Wiring Diagram 
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J217 
0.5 
gn/ge 
0.35 0.35 0.35 
bl/gr bl/gr bl/gr 
he he T94 
Ki 86 20 8 
® J623 
94 94 94 
| 7 143 120 186 
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 
bl/gr bi/gr gn/gr bi/sw bl/sw bl/sw 
T17b 
| | 2 *2 
e ei ST4 = ST3 
br p  SF4 SBi 
0.5 0.35 0.35 0.35 
4a la BIRI age aU Blau bisw 
J540 J217 
3 
WS 
0.5 0.35 0.35 0.35 0.35 sw 
br sw/bl rt/bl gn/ge bor ro 
rt 
T6ah T6ah T6ah T6ah T6ah T6ah br 
1 4 6 5 3 2 
D gn 
® G476 bl 
gr 
e 
vi 
ge 
267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 or 
T2670557102701 rs 


white 
black 
red 
red 
brown 
green 
blue 
grey 
lilac 
lilac 
yellow 
orange 
pink 


Clutch Position Sensor, Electromechanical Parking Brake 
Control Module, Engine/Motor Control Module 


G476 
J217 
J540 
J587 
J623 


Clutch Position Sensor 

Transmission Control Module 
Electromechanical Parking Brake Control Module 
Selector Lever Sensor System Control Module 
Engine/Motor Control Module 

Fuse 1 (On Fuse Panel B) 

Fuse Panel 3 

Fuse 4 (On Fuse Panel F) 

Fuse Panel A 

6-Pin Connector 

17-Pin Connector 

94-Pin Connector 


| Ground Connection on A-Pillar, Lower Left 


| Ground Connection 2 (in Main Wiring Harness) 


Connection 21 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 


Selector Lever P/N Position Connection (in Main Wiring Harness) 


\ Selector Lever P/N Position Connection (in Motronic Multiform 
/ Fuel Injection Wiring Harness) 


For Vehicles with a Manual Transmission 
Refer to Applicable Wiring Diagram for Fuse Positions 
Refer to Applicable Wiring Diagram for Automatic Transmission 
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Brake Lamp Switch, Engine/Motor Control Module 


F Brake Lamp Switch 
J623 Engine/Motor Control Module 
SB3 Fuse 3 (On Fuse Panel B) 
ST3 Fuse Panel 3 
T4ak 4-Pin Connector 
T17a_ 17-Pin Connector, Left Plenum Chamber E-Box Connector 
Station 
T17i 17-Pin Connector, In the Left A-Pillar Connector Station 
T170 17-Pin Connector, In the Connector Station, Right A-Pillar 
T94 94-Pin Connector 


45 | Ground Connection Behind Instrument Panel, Center 


> ( 199 ) Ground Connection 3 (in Instrument Panel Wiring Harness) 


d ® J623 eg 
94 (B335) Connection 54 (in Main Wiring Harness) 1 


* Refer to Applicable Wiring Diagram for Fuse Positions 


0.35 
rt/sw 


ws = white 
sw = black 
ro = red 
rt = red 
br = brown 
gn = green 
bl = blue 
gr = grey 
li = lilac 
vi = lilac 
ge = yellow 
281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 or = orange 
EIERE rs = pink 
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295 


0.5 0.35 
rtws ron 
ll 
T5 T5 
Glo 2 
0.5 
I rt/gn 
0.35 
riws 


Kal J623 


296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 


Wiring Diagram 
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Radiator Fan Control Module, Engine/Motor Control 
Module, Radiator Fan, Radiator Fan 2 


J293 Radiator Fan Control Module 
J623 Engine/Motor Control Module 
T4bf 4-Pin Connector 
T5  5-Pin Connector, In the Center Plenum Chamber 
T94 94-Pin Connector 
V7 Radiator Fan 
V177 Radiator Fan 2 


( 685 | Ground Connection 1 on Right Front Longitudinal Member 


* Depending on Equipment 


white 
black 
red 
red 
brown 
green 
blue 
grey 
lilac 
lilac 
yellow 
orange 
pink 
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Transfer Fuel Pump, Oil Level Thermal Sensor, Fuel Pump 
Control Module, Engine/Motor Control Module 


G6 Transfer Fuel Pump 
G266 Oil Level Thermal Sensor 
J538 Fuel Pump Control Module 
J623 Engine/Motor Control Module 
Tib ST3 SB2 Fuse 2 (On Fuse Panel B) 
3 ST3 Fuse Panel 3 
T3m 3-Pin Connector 
T4bh 4-Pin Connector 
T6ar 6-Pin Connector 
T17b 17-Pin Connector 
T60 60-Pin Connector 
T94 94-Pin Connector 


1377 | Ground Connection 12 (in Main Wiring Harness) 


d J623 ® 


N A 
94 94 60 AA ji 
167 168 138 | 688 | Ground Connection 2 on Center Tunnel 


7 Refer to Applicable Wiring Diagram for Fuse Positions 
0.35 "2 0.35 “2 0.35 *2 For Vehicles with a Manual Transmission 


or/br or/sw vilge 


ws = white 
sw = black 
ro = red 
YA rt = red 
br = brown 
1 gn = green 
bl = blue 
gr = grey 
li = lilac 
vi = lilac 
ge = yellow 
309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 or = orange 
EIERE UE rs = pink 
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32 T 3 32 32 
7 j6 19 10 15 
II 
II 
ot 
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 
grige griws br/sw br/gr br/bl 
Il 
II 
l 
II 
II 
II 
T17h T17h T17h T17h T17h 
13 12 10 11 
II 
ll 
0.35 
[l bribl 
l 
l 
II 
ii 
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 
gr/ge griws br/bl br/sw br/gr br/bl 


T6aq Uu Téaq |. T6ag Téaq 
6 4 5 1 


CE 


G G169 


323 324 325 326 327 328 329 


333 


0.35 
or/bl 


Wiring Diagram 


0.35” 
or/br 


Sp 


035° 0.35” 
or/bl or/br 
Gi TAO cial 

iBy AUI 3. AUDI AG doe t guarantee 

r 

0.35 * 0.35 * 

or/bl or/br 
ws = white 
sw = black 
ro = red 
rt = red 
br = brown 
gn = green 
bl = blue 
gr = grey 
li = lilac 
vi = lilac 
ge = yellow 

334 335 336 or = orange 

TACTERIANAI rs = pink 
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Fuel Gauge, Fuel Level Sensor 2, Instrument Cluster 
Control Module 


G Fuel Level Sensor 
G1 Fuel Gauge 
G169 Fuel Level Sensor 2 
J285 Instrument Cluster Control Module 
T6aq_ 6-Pin Connector 
T17h 17-Pin Connector, In the Left A-Pillar Connector Station 
T170 17-Pin Connector, In the Connector Station, Right A-Pillar 
T32 32-Pin Connector 
Y24 Display Unit in Instrument Cluster 


LN 

1411) Sensor Ground Connection 2 (in Main Wiring Harness) 
VE, 

ën Instrument Cluster CAN Bus High Connection (in Instrument 


\ / Panel Wiring Harness) 


L 7. Instrument Cluster CAN Bus Low Connection (in Instrument 
A205, Lä 
NC / Panel Wiring Harness) 


i Data Bus Wire (CAN Bus) 
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Wiring Diagram 


Data Bus on Board Diagnostic Interface, Powertrain CAN 
Bus High Wire Junction, Instrument Cluster CAN Bus High 
Wire Junction 2 


2 


TV33 
TV37 J217 Transmission Control Module 
ia en Aa ag J533 Data Bus on Board Diagnostic Interface 
T17a_ 17-Pin Connector, Left Plenum Chamber E Bos Connector 
J 0.35 0.35 Station 
——— e A Al D 
F or/sw or/br T32b 32-Pin Connector 
h T46a 46-Pin Connector 
a T46b 46-Pin Connector 
TV33 Powertrain CAN Bus High Wire Junction 
TV37 Powertrain CAN Bus Low Wire Junction 
TV81 Instrument Cluster CAN Bus High Wire Junction 2 
0.35 TV84 Instrument Cluster CAN Bus Low Wire Junction 2 
orbe ZTN 
j (B383) Powertrain CAN Bus High Connection 1 (in Main Wiring Harness) 
a (B390) Powertrain CAN Bus Low Connection 1 (in Main Wiring Harness) 
© J533 feria) Instrument Cluster CAN Bus High Connection 1 (in Main Wiring 
Ve l "t Xo Harness) 
16 w n7 pa 
fona) Instrument Cluster CAN Bus Low Connection 1 (in Main Wiring 
0.35 0.35 'B709, Harness) 
or/br vi/ws 
1 ( E93 ) CAN Bus High Connection 1 (in Engine Wiring Harness) 
CY 
E mmm J ` 
( E94 ` CAN Bus Low Connection 1 (in Engine Wiring Harness) 
Zei > For Vehicles with Automatic Transmission 
TV81 *2 Refer to Applicable Wiring Diagram for Automatic Transmission 
3 TV84 *3 For Vehicles with a Manual Transmission 
0.88 *4 Data Bus Wire (CAN Bus) 


or/sw 


0.35 
J217 orfor 
J ws = white 
d sw > black 
B709 ro e red 
aa rt = red 
0.35 0.35 0.35 “4 br = brown 
or/sw or/sw or/br gn = green 
J bl = blue 
—_—————— 
gr = grey 
8 li = lilac 
vi = lilac 
ge = yellow 
337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 or = orange 
TAGI mEEaenäan rs = pink 
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